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RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN SPESIFIKASI 
PENGADAAN IMPLANT REMOVAL KIT 
TAHUN ANGGARAN 2014 



1\ U 


MAMA AI AT 




LATHAM 


HARGA 
SATUAN 


IITMI AVI 


1 


Utility tray with cover 


Bahan stainless steel, locking and unlocking mechanism 
ukuran: 375-380 (L) x 185-200 (W) x 75-120 (H) mm tebal 
bahan min 0,8 mm, standar kualitas Stainless steel 18- 
10/304. 


1 buah 


375.000 


375.000 


2 


Anestesi lokal 


lidocain 2% tanpa andrenalin 2 cc 


20 ampul 


25.000 


500.000 


3 


Scapel blade 


bayonet type no 15, stainless steel CE marking Germany 
Satin/Dul Finish 


20 buah 


13.000 


260.000 


4 


Gagang pisau 


stainless steel (handle surgical knife size 3), CE marking 
Germany Satin/Dul Finish 


3 buah 


5.000 


15.000 


5 


Pinset anatomis 


stainless steel (Forcep dressing standard pattern, 5 Vz) CE 
marking Germany Satin/Dul Finish 


3 buah 


40.000 


120.000 


6 


Forceps artery 


stainlees steel, mosquito, crile, curved 5", CE marking 
Germany Satin/Dul Finish 


3 buah 


110.000 


330.000 


7 


Forceps Fixation 
Clamp 


stainless steel, pean, straight 5 Yz, CE marking Germany 
Satin/Dul Finish 


6 buah 


75.000 


450.000 


8 


Non Allergenic 
surgical tape 


ukuran 2 x 6 cm packing sterile individual 


20 buah 


1.000 


20.000 


9 


Auto Disable Srynge 


3 ml, needle 23Gxiy4" 


20 buah 


2.400 


48.000 


10 


Duk steril disposible 


Bahan kain non woven spundbond 70 gram, diameter lubang 

0 Clil, pdlljdliy dIUdId OV OZ. A OU Clil 


20 buah 


15.000 


300.000 


11 


Handscone (sarung 
tangan) 


steril ukuran no. 6 Vz, 


10 pasang 


20.000 


200.000 


12 


Handscone (sarung 
tangan) 


steril ukuran no. , 7 


10 pasang 


20.000 


200.000 


13 


Handscone (sarung 
tangan) 


steril ukuran no. 7 Yz 


10 pasang 


20.000 


200.000 


14 


Absortbent gauze 


ball 1 pack® 12buah 


6 pack 


15.000 


90.000 


15 


P,at nut rhrnmir 


with nppdip 4/0 CE markina Germany 

Willi iiv^v/viiv/ ~/ V/ \J 1— 1 1 lui iMi 1 u v^v/i 1 1 lui 1 y 


1 scht 


65 000 


65 000 


16 


Tensimeter 


air raksa 


1 buah 


327.000 


327.000 


17 


Stethoscope 


duplex 


1 buah 


100.000 


100.000 


18 


Tas untuk peralatan 


Terbuat dari bahan Polister D.600 warna hitam yang diberi 
tali penjinjing dan resleting serta bagian dalam dilapisi pure 
dengan ukuran disesuaikan dengan isi barang, dilengkapi 
tulisan "Implant Removal Kit" DAK Bidang KB Tahun 
2014 dengan logo institusi BKKBN dan logo Kabupaten dan 
Kota dengan nama SKPD-KB Kabupaten dan Kota 


1 buah 


100.000 


100.000 



Office : Jl.AAaulana Hasanudin No. 52 Cipondoh-Tangerang Telp. (021) 55701397, Fax (021)55741107 
Workshop : Jl. Kebon Besar No.22 Batu Ceper -Tangerang Telp.021 -55702265 HP.081 3.8053.7399 
Cabang : Jln.Sui Raya Dalam Komp. Gria Husada Blok HH No 1 . Kec .SungaiRaya, Kab.KubuRaya -Pontianak 
Website : www.asakaprima.com , E-mail : asakaprima@gmail.com 
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19 


Kemasan 


Setiap 1 (satu) set barang dikemas dalam Outer Carton 
(tebal carton minimal 6 mm) bertuliskan "Implant Removal 
Kit" DAK Bidang KB Tahun 2014 dengan logo institusi 
BKKBN dan Logo Kabupaten dan Kota dengan nama SKPD- 
KB Kabupaten dan Kota 


1 set 


50.000 


50.000 


TOTAL 


3.750.000 



Office : Jl.Maulana Hasanudin No. 52 Cipondoh-Tangerang Telp. (021) 55701397, Fax (021)55741107 
Workshop : Jl. Kebon Besar No.22 Batu Ceper -Tangerang Telp.021 -55702265 HP.081 3.8053.7399 
Cabang : Jln.Sui Raya Dalam Komp. Gria Husada Blok HH No 1 . Kec .SungaiRaya, Kab.KubuRaya -Pontianak 
Website : www.asakaprima.com , E-mail : asakaprima@gmail.com 



